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Sachgebietes 


Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD 


zur zweiten Beratung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes 1986 
hier: Einzelplan 14 

Geschäftsbereich des Bundesministers der Verteidigung 
— Drucksachen 10/3700 Aniage, 10/4164, 10/4180 — 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Im Einzelplan 14 — Geschäftsbereich des Bundesministers der 
Verteidigrmg — werden Ausgabemittel in Höhe von 1441 000 000 
DM - entsprechend nachstehender Aufteilung - gekürzt: 

1. Kapitel 14 02 - Allgemeine Bewilligungen - 

Titelgruppe 04 - Kosten der Unterstützung der US-Gaststreit- 
kräfte einschließlich der notwendigen Vorbereitungen — 

Der Ansatz wird um 65000000 DM arif 117929000 DM ge- 
kürzt. 

2. Kapitel 14 03 - Kommcmdobehörden, Truppen usw. - 

Titel 42303 - Wehrsold, Dienstgeld und Zulagen der Wehr- 
übenden - 

Der Ansatz wird um 2 000 000 DM auf 28437 000 DM gekürzt. 
Titel 42304 - Entlassungsgeld der Grundwehrdienstpflichti- 
gen— Der Ansatz wird um 4000000 DM auf 189923000 DM 
gekürzt. 

3. Kapitel 14 12- Unterbringung - 

Titel 821 03 - Beschaffung von Liegenschaften für militärische 
Zwecke und Werterstattimgen nach § 61 Abs. 1 BHO für 
bimdeseigene Gnmdstücke sowie Restwertentschädigungen - 
Der Ansatz wird mn 10 000 000 DM auf 40 000 000 DM gekürzt. 

4. Kapitel 14 14 - Femmeldewesen - 

Titel 553 01 - Erhaltung des Fermneldemateiials - 

Der Ansatz wird um 10000000 DM auf 310000000 DM 

gekürzt. 

Titel 55401 - Beschaffimg von ortsfesten brmdeswehreigenen 
Fernmeldeanlagen, soweit die Ausgaben hierfür nicht zu den 
Baukosten gehören - 

Der Ansatz wird um 5 000 000 DM auf 14 000 000 DM gekürzt. 
Titel 554 02 - Beschaffung von Femmeldematerial - 
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Der Ansatz wird um 170000000 DM auf 750000000 DM 
gekürzt. 

5. Kapitel 14 15 - Feldzeugwesen - 

Titel 553 03 - Erhaltung der Munition und Ersatz von Muni- 
tionseinzelteilen - 

Der Ansatz wird um 3 000 000 DM auf 18 000 000 DM gekürzt. 
Titel 553 04 — Erhaltung des Fahrzeug- und Kampffahrzeug- 
materials der Streitkräfte - 

Der Ansatz wird um 50000000 DM auf 1400000000 DM 
gekürzt. 

Titel 554 01 Beschaffung von Fahrzeugen für die Streitkräfte 
einschließlich des Zubehörs - 

Der Ansatz wird um 80000000 DM auf 870000000 DM 
gekürzt. 

Titel 554 02 - Beschaffung von Kampffahrzeugen - 

Der Ansatz wird um 100000 000 DM auf 1650000000 DM 

gekürzt. 

Titel 554 04 - Beschaffung von Munition - 

Der Ansatz wird um 225 000000 DM auf 2100000000 DM 

gekürzt. 

Titel 554 05 - Beschaffung von Feldzeugmaterial, soweit nicht 
an anderer Stelle veranschlagt - 

Der Ansatz wird um 85 000000 DM auf 740000000 DM 
gekürzt. 

6. Kapitel 14 17 - Quartiermeisterwesen - 

Titel 522 01 - Betriebsstoff für die Bundeswehr- 

Der Ansatz wird um 60000 000 DM auf 900000000 DM 

gekürzt. 

Titel 554 01 - Beschaffung von Quartiermeistermaterial - 
Der Ansatz wird um 3 000 000 DM auf 73 000 000 DM gekürzt. 

7. Kapitel 14 18 - Schiffe und Marinegerät- 

Titel 553 01 - Erhaltung von Schiffen, Betriebswasserfahrzeu- 
gen, Booten, schwimmendem und sonstigem Marinegerät - 
Der Ansatz wird um 20000 000 DM auf 500000000 DM 
gekürzt. 

Titel 554 01 - Beschaffung vop Schiffen, Betriebswasserfahr- 
zeugen, Booten, schwimmendem und sonstigem Marinegerät - 
Der Ansatz wird um 110000000 DM auf 720000000 DM 
gekürzt. 

8. Kapitel 14 19 - Flugzeuge, Flugkörper und flugtechnisches 
Gerät - 

Titel 554 01 — Beschaffung von Flugzeugen, Flugkörpern, Flug- 
zeugrettungs-, Sicherheits- und sonstigem flugtechnischem 
Gerät - 

Der Ansatz wird um 35 000000 DM auf 550000000 DM 
gekürzt. 

Titel 554 02 - Beschaffung des Waffensystems MRCA - 
Der Ansatz wird um 45 000 000 DM auf 2 555 000 000 DM ge- 
kürzt. 

Titel 554 04 - Beschaffung des Waffensystems Alpha- Jet - 
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Der Ansatz wird um 10000000 DM auf 100000000 DM 
gekürzt. 

9. Kapitel 14 20 - Wehrforschung, wehrtechnische und sonstige 
militärische Entwicklung xmd Erprobung - 
Titel 551 01 - Wehrtechnische Forschung - 
Der Ansatz wird um 2 000 000 DM auf 60 000 000 DM gekürzt. 
Titel 551 11 - Wehrtechnische Entwicklung und Erprobung - 
Der Ansatz wird um 265000000 DM auf 1400000000 DM 
gekürzt. 

Titel 551 16 - Entwicklung des Kampfflugzeuges MRCA 

Der Ansatz wird um 22 000000 DM auf 200000000 DM 

gekürzt. 

Titel 551 17 - Wehrtechnische Entwicklung und Erprobung von 
Führungssystemen - 

Der Ansatz wird um 10000000 DM auf 120000000 DM 
gekürzt. 

Titel 551 18 - Entwicklung des Jagdflugzeuges 90 - 

Der Ansatz wird um 50000000 DM auf 200000000 DM 

gekürzt. 


X 


Bonn, den 25. November 1985 

Dr. Vogel und Fraktion 
Begründung 

Nach sorgfältiger Prüfung des Haushaltsentwurfs - Einzelplan 
14 - haben die Beratungen im Verteidigungs- und Haushaltsaus- 
schuß ergeben, daß eine Reihe von Titeln im Verteidigungshaus- 
halt zu hoch veranschlagt worden sind. 

Mit Bück auf die im Haushalt 1985 intern vorgenommenen 
Umschichtungen und der Entwicklung der Ist- Ausgaben des Ver- 
teidigimgshaushaltes 1984 bzw. 1985 sind die vorgesehenen Kür- 
zungen gerechtfertigt. 

Die vorgesehenen Kürzungen haben keine Einschränkung der 
Verteidigungsfähigkeit zur Folge. 
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